جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


| رمز المدرسة ٠‏ 1215 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


لمديرية : الرصافة الثانية 
المديريه : الرصافه الثاني للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة ٠:‏ متوسطة السندباد الاهلية للبنين 







1 | 1421911215001 | احمدلؤي رعدطعمة 00000 | 50 | 35 | 28 | 50 | مل | 0 
2 | 1421911215002 | علي رائد ضياء حمزه اا | 80 | 63 | 62 | 83 | نج | 28 | 
3 | 1421911215003 | علي عادل نعمة حسون 10200 | 59 | 37 | 50 | 73 | مسل | 0 
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برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


